Leonard Zdzisław Pyszyński 


przeżywszy lat 32, po długich cierpieniach, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 12 Czerwca 1904 r. 


Stroskana rodzina zaprasza Krewnych, Znajomych oraz pobożną Publiczność na pogrzeb, który odbędzie 
się we wtorek dnia 14-go b. m. o godzinie 4 popołudniu w Dębnikach ul. Kilińskiego Nr. 100, wprost 
na cmentarz podgórski. 


Nabożeństwo żałobne 


odprawionem zostanie we środę dnia 15 b. m. o godzinie 9-tej rano w kościele parafialnym w Podgórzu. 


KRAKÓW. — DRUK W. KORNECKLEGO. 


